PONT   SUR LA CHARKNTE \ PRfiS DE   LUSSEBAT   (CHAREXTR-iyFERIEURE) Ligne   de   Saint- Jean-d'Angdly   a   Saujon
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1.   Poiirquoi on  a fait line grancle voute.  — Pour ne pas g6ner la navigation.
2.   Appareil.   —  A. Bandeau- — Le dessous de I'archivoltc et les arcs passant par les queues dcs voussoirs divisent chaque joint en 5 parties 6gales.
B. Cidees (S,,). — Au-dessus dc murs a joints incertains ct gros bossages, mi couronnement en pierre de taille lisse nc semble pas a sa place. Les bandeaux des voutes late'ralcs paraissent maigres.
3.   Fondalion,  a Vair com]>rirae,  de la cul.ee  rive droile (fs). On put, dans Ic caisson, deblayer 1'argilc a sec, jusqu'a 7m60 sous 1'etiage.
Apres 1'avoir rempJi, on y comprima un coulis de ciment -, a ik/dm01^: il en cntru tres peu.
J. — a 3U en nnmnl de Saintes.
2. — Com me nu Fonl de Marmande. (Annnles des Fonts et Ghnussees, I'evrier 1883, « Fandations a « I'uir co/npiinif'1 d'un pout sui' lit, Garonne, a Marmande ». M. Sejourne).lo v. Hertele, Ingejiieurs »u elu'C a (tiii-il/,       M, Ileiiirieh Hilieer, Ingi'liieui1 (Sa).
